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TEMPAT PELAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR 


RUANG LINGKUP 


bermotor. 


mor pada kendaraan bermotor roda dua/tiga dan roda empat, deng- 


Standar ini meliputi ukuran dasar tempat pelat nomor kendaraan 


Standar ini dimaksudkan untuk mempermudah pemasangan pelat no- 


an menentukan ukuran yang seragam dari baut, lubang, dan jarak 


antaralubang, serta pelaksanaan pemasangannya. 


UKURAN DASAR 


Lubang baut dibuat dengan diameter 7,1 mm. 


dapat dilihat pada Gambar. 


Jarak antare lubang 


Na ap 


5. LUBANG BAUT. 


Lubang baut dibuat dengan diameter 7,1 mm dan jauh antara 
lubang dan lubang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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ukuran dalam mm. 
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Sri 
Daerah dalam garis putih putus 
untuk angka, huruf dll. 


Gambar 1 


Ukuran Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Empat 


ukuran dalam mm. 
1,5 


130 —— 


Daerah dalam garis putus untuk 
angka, hurut dll. 


Gambar 2 


Ukuran Pelat Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua/Tiga 


